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TUCK'S POSTKARTE. 


CARTE POSTALE. 


POSTCARD. 


Coblenz, Das Konigliche Schlofi, am Parade- 
platz gtlegen, wurde im Jahre 1778 nach Planen fran- 
zOsischer Architekten von clem Trierischen KurfUrsten 
Clemens Wenzeslaus erbaut. Nach der PlUnderung durch 
die Franzosen diente das SchloC Militftr- und Verwal- 
tungszwecken, spater als Hoflager des Prinzen von 
Preufien, des nachmaligen Kaiser Wilhelm I. 
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